Bijlage 14: Overzicht van documenten die vóór de zomer ter beschikking 
zijn gesteld inzake Fyra V250 


Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 


Rapportage van NS over 
technische gesteldheid 
V250 

Hiervan zijn 2 versies opgeleverd door NS: 

• Beperkte versie is openbaar toegezonden aan 
de Tweede Kamer als bijlage bij de kamerbrief 
d.d. 7 juni 2013. 

• Uitgebreide versie is op 10 juni 2013 
vprtroi iwpliik tpr in7anp nP7nndpn aan rlp 
Tweede Kamer. 

Validatie aanpak technische 
gesteldheid V250; 
Rapportage is opgesteld 
door ARCADIS in ODdracht 
van IenM 

Rapport is openbaar toegezonden aan de Tweede 
Kamer als bijlage bij de kamerbrief d.d. 7 juni 
2013. 

Rapportage Mott 
MacDonald (over 
technische aestelriheiri 
V250) 

Rapportage is opgesteld in 
opdracht van NS 

Final report is op 10 juni 2013 vertrouwelijk ter 
inzage gezonden aan de Tweede Kamer. 

Concept Risk rapportage 
(over technische 
gesteldheid V250) 
Rapportage is opgesteld in 
opdracht van NMBS. 

Rapportage is op 10 juni 2013 vertrouwelijk ter 
inzage gezonden aan de Tweede Kamer. 

Financieel hoofdstuk uit 
rapportage E&Y - 
Rapportage is opgesteld in 
opdracht van NMBS 

Betreffende hoofdstuk is op 11 juni 2013 
vertrouwelijk ter inzage gezonden aan de Tweede 
Kamer. 

Evaluatie door NS van 
introductie Fyra 

Evaluatie is op 17 juni 2013 vertrouwelijk ter 
inzage gezonden aan de Tweede Kamer. 

Vertrouwelijk advies 
Landsadvocaat inzake 
marktconsultatie (mail + 
document) 

Vertrouwelijk bij de Tweede Kamer ter inzage 
gelegd en marge van het debat op 19 juni 2013 
(en na 2 weken weer opgehaald uit de Tweede 
Kamer). 

Recent zijn deze documenten weer ter 
vertrouwelijke inzage gezonden aan de Tweede 
Kamer in verband met de voorbereiding van de 
Parlementaire Enquête. 


Ons kenmerk 
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